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prac. Polskiego Radia we Wroclawiu 


ur. 13 września 1895 r. w Dąbrowicy, zmarł dnia 10 maja 1947 r. we Wrocławiu. 


Zwłoki zostały przewiezione do grobowca rodzinnego w Niegowici 


NABOZENSTWO ZALOBNE 
odprawione zostanie w środę dnia 28 maja 1947 r. o godzine 7° rano 
w kościele sw. Florianz 


o czym zawiadamia 
Rodzina. 


